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Nro 13068. Wydział Skarbowy - > SA e danka cc 
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO: ae 


+ > Maige sobie poruczoną Dekretem Nayiaśnieyszego 'Gósarza i Króla, 2 


- dnia 50 Marca (11 Kwietnia) r. b. przesłanym przy reskrypcie "Kómimis- 
“syi Rządowej Przychodów i Ś 
trybucyą byłćy Rady Prefekturałney —- 


„ Co do sprawowania. Sądownictwa, w przedmiotach sporu Admis 


; nistracyynego dotyczących ” Ź ix 

; Nadto będąc upoważnioną uchwałą Namiestnika Królewskiego, urzą- 
„dzaiącą Kommissye. Woiewódzkie pod dniem '5g0 Lutego r. ż, zapadła, W 
artykule 5 odstępie litera C oznaczonym, “ č Soa 4 
3 , Do rozpoznawania próźb, o allewiacyg zanoszoniych”**" © n 7 
:podaie naprzód do powszechnćy wiadomości Dekret Nayiaśnieyszego Ge- 
sarza i Króla wspomniany, tu co dọ słowa wymieniony: 00075 6% 
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- DZIENNIK URZĘDOWY 


karbu z dnia ggo Marca r. b, Nro 1492, ata / 


= o. 402 © 5. 


Wypis 2 Protokołu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego 


My z Bożcy Łaski ALEXANDER 1. Cesarz Wszech 
(| /Bossyy, Król Polski etc. etc. etes 


Gdy z zaprowadzeniem Kommissyy Woiewódzkich achwa omie 
stnika Naszego z dnia 3go Lutego r. z, urządzonych, Rady Prefekturalne 
za byłego Rządu Xięztwa Warszawskiego exystujące, ustały; zważywszy, 
Że też Rady, co do attrybucyy w przedmiocie sporów A dministracyynych 
onym służących, zastąpionemi bydź potrzebuią; nim prawo oznaczy w tóy 
‘mierze ostateczne zasady; po zasiągiieniu zdań ogólnego zebrania Rady 
Stanu postanowiliśmy/i stanowiemy: We | RR ARAD: 2 CADA 

Artykuł u. "Kommissye Woiewódzkie, uchwałą Namiestnika Naszego 
d. d: 3go Lutego r. z. wedle Ustawy Konstytucyinśy urządzone; trudnić 
się będą ( oprócz służących im $eraz attrybucyy J sprawowaniem ` Sada- 
wnictwa w przedmiotach sporu Administracyynego, które. dawnićy po» 
dług Konstytucyi  Xię*twa Warszawskiego, do attrybucyi Rad Prefektu- - 
|ralnych należało. Kompłet do odbywania takowego Sądownictwa, skła- 
dać się ma, z trzech Członków. Kommissyi, oprócz Assessora prawnego, 
do którego iednak referowanie tylkó śprawy, należeć będzie. ¿Członek za- 
wiaduiący wydziałem , którego spór dotycze się, nie? może. sekodziexdo 
kompletu. -Jle razy zachodzić ` będzie potrzeba czynieńia śledztwa, al- 
bo odbierania przysięgi, bądź w mieście Woiewódzkićm, bądź w Obwo- . 
dach, zawsze ieden z Sądowych" Urzędńików właściwych, wezwanym bydź 
'do takowego aktu, i odbydź go bezpłatnie na mieyscu, z wynazrodze- 
niem tylko” kosztów podróży, powinien, "Wyroki Kommiiśsyy W oiewódz- 
pich w których należność uznaną, nieprzechodzi wartości piećdziesiąt złł; 
niepodpadaią iuż żadnemu dalszemu odwołaniu się, E 
Plop ie 2,- Aurybucye Rady, Stanu Xięztwa Warszawskiego, co do tegoż 
Sądownictwa sporu Administracyynego j ozostaną nadal przy dzisieyszćy 
Radzie Stanu Królestwa, i odbywane będą w zwykłym iey komplecie. — 
- Jnstrukcye takowych sporów, prowadzić będzie Kommissya Jnstrukcyyna. 

Art: 3. - Delegacya Administracyyna 'trudniąca się w zastępstwie Ra- 
dy Stanu rozstrzyganiem ostatecznóćm sporów, przez uchwałę naszego Na- 
miestnika d, d. 20-Lutego i 23 Listopada 1816 iey powierzonych, 'zastę- 
pować będzie tęż Radę Stanu w rozsądzeniu ostatecznóm spraw, z mocy 
- ninieyszego. postanowienia Radzie Stanu attrybuowanych, a to przez przę-- 

giąg czasu, iaki od Namiestnika Naszego uznanym zostanie za potrzebby, 
dla takowego zastępstwa ga RC: | 


> 2S 


o AAA” 
"Arte 4. Urządzenia Skarbawe w W'oiewództwach Mazówieckiem, Ka- 
liskióm , Płockióm i Augustowskiem przy załatwieniu Sporów Skarbowych 

zachowywane, rozciągać się będą, na cały kray naszego Królestwa Polskie- 
O. 2% 78 3 3 


zę å 


Art: 5. Spór przez prywatną stronę do Sądownictwa Administracyy= 

nego w przedmiotach pod toż Sądownictwo podpadaiących, wytoczony; 
` nie będzie mógł tamować bynaymnićy biegu, ani też skutku exekucyi, któ- 
ra drogą Administracyyną prowadzoną bydź ma. - 


Art: 6, Wszelki spór któryby między Władzą publiczną, lub akim- 
kolwiek bądź Instytutem publicznym ziednćy, a oscbą prywatną z dru- 
giéy strony o prawo do Włości to iest: de jure iak np. o dziedzictwo dóbr nie= 
ruchomych, o granicę, o prawo hipoteczne, o prawo do służebności servitu. 
tes, o należności kapitałów , lub iakichkolwiek wieczystych funduszów, © 
ważność trańzakcyi testamentów, lub innych autentycznych, takowe do 
własności prawo dowodzących aktów i t. p, zachodził, należy do attrybucyi 
zwyczaynego Sądownictwa, i nigdy pod żadnym pozorem podciąganym byd 
nie może pod Sądownictwo: sporu Administracyynego, ninieyszćm postana* 
wieniem, na nowo zaprowadzone. Be 


(>+ bat: q. Przypadki kollizyi między Sądownictwem Administracyynego 
Sporu a Sądownictwem zwyczaynym, wydarzać się mogące, rozwięzywać ma 
"Rada Stanu, w przepisanym komplecie swoim. Jle razy zaś w Radzie Stanu 
toczyć się będzie Ihteres sporny w iakimkolwiek rodzaiu, Radzca Stanu nad- 
zwyczayńy, Prokurator Jeneralny i Członki Kommissyi, Sprawiedliwości, wer- 
zwanemi bydź maią do zasiadania w ogólnóm zebraniu teyże Rady Stanu. 
Wykonanie ninieyszego postanowienia Kommissyom Rządowym w czóm 
"do którćy należy, polecamy. A REŻ 


Dan w Petersburgu dnia go Marca (11 Kwietnia) 1817 roku, 
(podpisano) ALEXANDRE. 
przez Cesarza i Króla 

Minister Sekietarz Stanu 
(podpisano) Jg. Sobolewski. 
Zgodno z oryginałem, Minister Sekretarz Stanu 

(podpisano) Jg. Sobolewski. 

Zgodno z oryginałem, Radzca Sekretarz Stanu, Jenerał Bdy, 
(podpisano) Kossecki. 
Za zgodność (podpisano) Kruszyński. 


Następnie odwołuie się co do przyznanćy ićy attrybucyi, rozpożnawa- 
z / i k sige EN P E y 


4. 


go Kommissyi Woiewódzkićy zatrudnienia, strona interessowana, samowól- 
nie się wystawi na zwłokę w właściwóm rzeczy zadecydowaniu. = 
Lubo każdy interes Kommissyi ` Woiewódzkióy, z względa” nadanćy ićy 
_ attrybucyi Sądownictwa Administracyynego „przedstawiany, dokładnie wyja- 
Enionym i przynależnie udowodnionym bydź winien, gdy. przecież przy Žar 
daniu allewiacyi, czyli. uwolnienia od opłaty, podatków, niemnićy od złoże- 
mia zsypek, oddzielną zachować mależy formalność, „dla ;wyiaśnienia klęski 
4 adowodnienia: doznanćy ztąd straty, nadaiącćóy prawo do Żądania allewia+ 
-cyi; przeto Kommissya Woiewódzka zamierzając z iednóy $trany ico- do Spo; 
‘sobu: postępowania w.rzeczy., iednostayność potrzebną ; zaprowadzić, z dru 
„gićy zaś wskazać dotkniętym klęskami, właściwy sposób dokładnego skutków 
SE a iza następuiące, co do. tego. przedmiotu wydaie przepi- 
sy, podług których, tak Urzędnicy Administracyyni, iako isQObywatele lub- 
Mieszkańcy od podatków i zsypek gruntowych, lub wszelkich innych publi- 
cznych opłat, składek , "uwolnienia czyli allewiacyi Żądaiący ,: działać pod 
niewaźnością , obowiązanemi zostają, 3 
> 1 Podług brzmienia U'hwały Namiestnika Królewskiego z dnia 20 Late- 
go r.z Nrem 4 w Tomie pierwszym Dziennika Praw oznaczonćy, przepisu- 
iącćy prawidła dla Delegacyi Administracyynćy, przez nią zachować się miae ` 
- me, przy ostatecznóm, w materyi żądanych allewiacyy, wyrokówaniu; wy- 
raźnie artykułem rotym, zastosowanym” dò wyróku Króla Jmci Saskiego z 
dnia 17 Grudnia 1810 i do Uchwały „Rady Ministrów z upoważnienia Króle- 
_wskiego na daiu 2% Listopada roku 18: 2 wydanćy, tylko w przypadkach, gdy 
żąda ący: allewiacyi udowodni, iż przez gradobicie, wylew wody, pożar, lub > 
kięski woienne, pozbawiony zosiał rocznego z dóbr dochodu w całkowito-_ 


EJ OO Wg PRESJĘ FE. EZ” RZ: 
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ści lub w dwóch trzech .częściach, allewiacy przyznaną bydź może, lecż tyl- 
ko na.iednoroczne, ;lub półroczne podatki, opłaty i zsypki, — Jeżeli więc 
ktokolwiek takowemu podpadł nieszczęściu ; obowiązany iest na ręce Urzę: 
dnika Gminnego iakiemi są Burmietrże i Wóyci, podadź swą do Kommissa- 
rza właściwego Obwodu proźbę, szikrótkićm. : opisaniem wydarzonego nie- 


szczęśliwego Przypadku, przez „tegoż Vrzędnika Gminnego, zaświadczonym 


rę £ 


4 

§ 

Eò 
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. FD 73:53 3) „SE pysk 7 i £ 
co do prawdy, i zawidzianćm bydź powinućm, a to naydalćy we dni.trzy, 


po zaszłóm zdarzeniu. 


woaujboq AJePOZUBSU "HaR 4] ERA BR i 
48. Nastepnie Kommissarz Obwodowy obowiązanym iest, naydalóy we 
„dni trzy po adebraniu „doniesienia, albo sam na grunt zjechać, albo na swą 


r] 


ódpowiędzialuość, Dięjnteressowanege do rzeczy mieęyscowćy Urzędnika, do- 
statecznie na ten k niec umocować, do urzędowego roztrząśnienia wszel- | 
“kich związek: z ra eczą mających. okoliczności, a to. przez udziałanie .przy- 
należnóy protokularnój indagacyi, w któróy ma, bydź „zkolei pomieszczo- 
-nóm. - b zje - ; 


AY 


*8*'12) Historyczne opowiedzenie zdarzenia; wszelkich, onego -przyczyn i 
0 25kutkóW.. SA sai > ARE 
.4) Opisanie dokładne uszkodzonego objektu, z wymienieniem Właści- 
a ` SC la i przyzwoitém wydarzoney szkody, ocenieniem, bs wnet 
pi Obiedwie takowe okoliczności przez! naoczną rewizyą indagniącego „si - 
zeznaniem .przynaymniey dwóch świadków wiary godnych;,* a da rzeczy ati 
2 przyczyny zaniedbania policyynych ostróżności, ani dla iateresu własnego 
-co do pomienionćy szkody, nie należących; udowodnionemi bydź maigs 
Zeznania takowyćh świadków ,. powinny bydź popartemi ich oświadczeniem, | 
Ze w razie.potrzeby, zaprzysiądz one są gotowi. — Burmistrzę Wóyt i Sof- 
| tys mieyscowy, z urzędów swych, iako, do Administracyi Gminnóy należący, 
chociaż indaguiącemi nie byli, do zeznania Q rzeczy informationis causa po- 
ciągiionemi bydź, i protokuł wraz ze świadkami podpisać powiunicky 


z 


3. Przy rozstrząsaniu i opisanio przyczyn zdarzonego: nieszczęścia, po- 
dający Urzędnik, obowiązanym iest wyśledzić, czyli w tćy mierze ktokolwiek 
bądź z prywatuych przez zaniedbanie własaćy 6 całość dóhra swego troskli- 
"n wości, bądź też kto inny, przez zaniędbanie -przywiązanego dorurzędu do- 
zoru, i przestąpienie policyynych przepisów, lub zarządzeń;'winnymesię bydź 


nieokaże, mianowicie: „ZEŃ 
A A. Co do wyłewu wody. 22 Ja > 
a) Czyli brzegi wady, groble, przyzwoicie przez kogo. należało, Utrzy: 
mywanemi bydź mogły, i utrżymywanemi były? zę : 


> R. >. + 8 mo 
- b) Czyli gwałtownego onych wezbrania i zerwania, ktokolwiek przez 
swe nierostropne, lnb niepilne działanie, niestał się przyczyną = ~ 
£) Czyli Burmistrze, Wóyci i Sołtysi, przyzwoite odbyli mieysc tako: 
> wych, w celu rozciągnienia policyynego dozoru, rewizye; i iak da- 
„ lece postrzeżonemu złemu,; zapobiegli ? DWORZE IS 


: 


| ase 
k 


; - B. (Co do pożarów, oia a R 
a) Czyli pożar niewyniknął, przez nieostróżne z ogniem obeyście się? 

b) Czyli dom gdzie pożar wybuchnął, podług zasad Policyi Budowni- 
czéy, urządzonym i utrzymywanym był? = 
©) Czyli pożar, mógł bydź przez użycie machin i narzędzi ogniowych, ` 
- datwo ugaszonym; Czyli te istótnie w porządku znaydowały się, i 

przyzwoicie przez kogo należało, użyte nie zostały ? | s 

d) Czyli straże nocne swą powinaość w czuwaniu nad 

publicznóm wśród miasta lub wsi wykonywały? = ą = 

e) Czyli Urzędnicy Policyyno - Gminni zadosyć swemu obowiązkowi przez 

 odbywane rewizye i rozciągnienie dozoru nad wykonaniem Policyy. 
__ney służby, przepisów i ostróżności, uczynili. © = 


bezpieczeństwem ; 


Wyiaśnienie tych wszystkich okoliczności, tém mocnićy poleca się, że 


"tym sposobem Kommiśsya Woiewódzka będzie w stanie przekonać się, iak da- 
lece Kommissarze Obwodowi, nad wykonaniem praw i zarządzeń Admini. 

` stracyynych czuwaią; i czyli i iak przynależaego skutku w czasie umyślnego 
RA lub przypadkowego obiazdu obwodów ich Administrącyi powierzonych, pil- 


nuig, K t 


4. Co do opisania uszkodzonego nieszczęśliwym przypadkiem objekta, 


ï oszacowania wynikaigcéy ztąd szkody, obowiązańnym iest indaguiący okre- 


„Ślić iasno stan onego przed, i po uszkodzeniu: I tak naprzykład: ` 


ać Co do gradobicia, 

Wymienić należy rozległość i gatunek ziemi obsianćy każdego rodzaiu 
ziarnem i wielkości wysiewu, oraz determinować,. w iakićy części 
‘sprzęt każdego ziarna uszkodzonym został, a następnie szkodę tako», 
wą, do płodności każdego gatunku ziemi, podług zasad Ekonomi- - 
€znych zastosowaną, wedle ceny targowćy, wykazem onćy od Bur- - 
mistrza miasta naybliźszego zażądać się mogącego wskazanćy, obra- 
„chować, i ae 


~- 


D Co do wylewu wody, 5; 

Należy nadto wymienić łąki i budowle tak wodne iako i lądowe- uszkoe 
dzone. Co do łąk i gruntów, trzeba wyiaśnić, czyli te i iak wiele, 
na rok ieden, na więcćy ;lub na zawsze w użytkowaniu z nich straciły? 


OPON SZ. ZE e 


APM" 
APO: DE - Co do budynków uszkodzonych, A ę 03 
 -fRzecz roztrząsnąć, opisać trzeba ich wielkość, sposób i gatunek þu- 

(>. dowli, starość lub nowość, przeznaczenie, i użytek, "0 o 


f 


e -Co do pożary. - 

Przy ópisywaniu spłonionych ogniem budowli, toż samo, co się o uszko- 
dzeniu wylewem wody powiedziało, zachować należy. Lecz że czę- 
stokroć, osobliwie przy spłonieniu ekonomicznych budynków, zboże, 
bydło różnego rodzaiu, i sprzęty gospodarskie do uprawy roli służą- 

' ce, pogorzeć m0gą: co wszystko z rolnictwem i dochodem rolniczym, 

<> bezpośredni ma związek; przeto szkoda ztąd wynikaiąca, równie do- 
-kładnie oszacowaną bydź, ma, Toż samo w pewnóm zastosowaniu 
; "zachować należy, przy spisaniu pogorzeli dómów; do Fabrykantów, 

Rzemieslników, lab Kupców należących, albo nawet po komocnóm 

„w nich mieszkających: wymienionych tych kless Obywateli, i szko 

zgorzałych warsztatów, Fabrykatów i towarów z książkami rachun-- 

_kowemi porównanych oszacować; ażeby Rząd znalazł zarazem Sposo- 

bność, podług iasnego o rzeczy przekonania, tego rodzaiu nieszczę- 

_„śliwych, prócz uwolnienia onych od podatków, przez prawo do alle» 

_wiacyi wskazanych, innym sposobem, w miarę swéy możności, wea 

_" sprzeć. Należy także wyśledzić, czyli i wiaki sposób budowle zgo- 
- rzałe w Towarzystwie Ogniowóm zabezpieczonemi zostały? 


Co do klęsk woiennych, 
Straty z powodu wypadków woiennych poniesione, lecz należące do ` 
| tego rodzaiu szkód i ciężarów powszechnych, które każdego niemał 
Mieszkańca dotknęły, w myśl artykułu 15 postanowienia Namiestnika 
-Brólewskiego , wyżćy namienionego, nien adaią prawa. do żądania alle- 
wiacyi; niemnićy zapatruiąc się na artykuł 12 'wspomnionego posta- 
nowienia, wszelkie straty z przyczyny klęsk woiennych doznane, w 
właściwych 2 dóbr dochodach, które iako kwalifikuiące się do likwi- 
dacyi maią iuż swoie oddzielne wynagrodzenia, nie mogą bydź przy- 
_ łaczane, ną poparcie proźby o allewiacyą. Dobrodzieystwo uchwa- _ 
, łą byłey Rady Ministrów z daty 2g Listopada 1812 roku Mieszkańcom 
„ przez klęski owczesnóy woyny zniszczonym , udzielone; rozciągać się 
J tylko może, do późnieyszych po dniu teyże uchwały zdarzeń, 1 tak 
więc w duchu artykułu s5g0 tyle razy wspomanicnćy uchwały Namie» 
~ * stanika Królewskiego: > | 


p 


A do prawideł powyżćy wskazanych. Należy: tu przecież naydokła: 


mienionśy, pochodzącey, należy ią także. z rocznym „uszkodzonego Oby: 


` maiątkowe , nienależące. bynaymnićy. do rachunku dóchodu < właściwego, 28 
_ dóbr do allewiacyi podanych, niemogą wchodzić pomiędzy udowodnienia 
- wymagane’ w przypadkach, p 5 i 
do Żądania allewiacyi p 


sh L 


>>. 8 78 6 > 
Właściciel wsi iakowóy tylko, skoro z riewątpliwych udowodnień. oka- 
Źe, iż w skutku zaszłóy. tamże ; między woyskami bitwy, przez wał 
-towny bez kwita zabr, pozbawiony został całorocznego lub dwóch 
trzech części rocznego, z swéy posiadłości dochodu Go także TOZU- `. 
mie się i o alłewiacyach Ządanych ,*ża klęski od początku rzeczonóy. M 
" woyny-poniesione; ma prawo. do upominania się-ulgi w furażach pu- |; 
, blicznych,  (ooHrSalwog +86 PRS l 
2 r 

‘Lubo mniemać należy, iż z upłynieniem. tak znacznego czasa od. ó» 

s statnióy woyny, iuż 1 wszelkie klęski z przyczyny: stoczonych w ró: 
4 żnych. mieyscach bitw ztządzone, wyiaśnione i dokładnie ndowo: 
dnione; gdzie wypadało przedstawióne zostały; gdy iednak zdarzyć. 

‘sig mogło ,„iż przedstawienia ;w tćy; mierze, czynione; dla niedokła- 
dności, przez Władze Rządowe. albo nieprzyięte, albo- też do us 

: legitymowania zwrócone są; Kommissya Woiewódzka : przeto chcąc 
interessowanych do rzeczy od dalszóy zasłonić «zwłoki; odsyła ich — |. 

co do oszacowania straty zboża zasianego, niemniey budowli z te- 
go względu pogorzałćy, lub rozebranćy, * niemniey annych strat, 


;, dnićy udowodnić przez świadectwa sąsiedzkich Burmistrzów i-Wóy- 
|, tów, zawidziane przez Kommissarza. Ob.vodu' właściwego, iż bitwa 
która się stała przyczyną klęski, istotnie na mieyscu: wskazanem 
stoczoną została — i że wykazaną stratę w wszystkich podanych 
punktach zrządziła. RZA 


Świadectwa takowe naymnićy przez dwóch Burmistrzów, lub Wój- 
-~ tów podpisane bydź maią, a nadto zalikwidowana. strata, zaprzy« 
siężona w Sądzie przyzwoitym, protokół złożonóy przysięgi, do 


> „dzieła, przedstawczego dołączony, 


5, Przy (oszacowaniu ogólnóy szkody z któreykolwiek bądź klęski wy- j 


watela dochodem porównać, z uwagą: iż wszelkie ipnego rodzaiu straty 


dług ninieyszego „urządzenia, iedynie tylko 
rawo nadaiących = o Ca oo ; z 
RR. (Dalszy ciąg w Dodatku.) 
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ue? € Dalszy "Ciąg: Urządzenia względem Allewiacyi podatkow it. dj) * 


= 6. Dooszacowanią szkód, należy iadaguiącemu przyzwać dwóch znaw= 
ców podług natury obiektu: Go do szkód ekonomicznych, rolników sły- 
FE nących z zuaiomości góspodarstwa i do rzeczy bynaymnićy nieinteresso= 
JĄ vsaychaca co, do budowii..pałestowaaych rzemieślaików ; naywłaściwićy 
FB użytemi bydź, me de tév czynności, rzemieślnicy, którzy w skutek wy» 
asy w tóy mur oczylsgń,-do oszacowania budowli na rzecz Dyrek- 
€yi Towarzystwadleniowogo, t3% ua zawsze przeznaczonemi, i przez zło” 
jj ženie przysięgi sobowiązanemi „zostali. Do tego należy także dołączyć 
| orzędowe poświad zcsie cen -zwyczaynych, w okolicy uszkodzonóy, tak 
produktów iaka i materyałów badowniczych dla: lepszego rzeczy usprawie- 
dliwiewa, w przyzwojtćy formie. l ; l 
; 1. -Po' sporządzeniu iudagacyi i oszacowanin szkody, obowiązanym iest 
| uszkodzony, wnioski swe względem żądania allewiacyi wianych Rządowi, 
albo na: przyszłość: należących się podatków, zsypek, lub składek, do te- 
goź samego protosułu indaguiącemu oświadczyć, oraz wymienić wszelkie 
tysuły, raty i ilości, od których uiszczenia żąda bydź. uwolnionym | 
"8 Następnie uszkodzony i Żąłaiący zwythienionych przypadków alle- 
/4 wiacyi, do udokładnienia dzieła 1udagacyynego obowiązanym iest na rze- 
telność podanych: przez siebie szkód, iako wtymże podania Zadnych 
innych nie zamieszczał, iak tylko te strzty które istotnie z przypadku 
| wydarzonego poniosł, złożyć w Sądzie Pokoiu. przysięgę, i protokół tey- 
że do dzieła indagacyynego dołączyć. | 
* Q Tak udokładnione dzieło indagacyyne odebrawszy Kommissarz Ob- 
wodowy obowiązany iest co do stanu zaległości i Źądanego na przyszłość 


5] 


» JUASIę0 AW OACIT ZUG | 
od ohkawiarku nwalniania. twierdzenie Żadaiąceso: noświadezeniami YE 
dnd obowiązku uwolnienia, twierdzenie Żądaiącego, poświadczeniami. Urzę- 
žeby indagacya przez Deputowanego udziałańna wraz z dowodami niedo= | 
kładną bi dž się okazała, pezyzwoicie sprostować i uzupełnić, a skoro ja- 
ko przynaleźnie załatwioną uzna, Kommissyi Woiewódzkićy dla wyroko | 

wania odsyłać będzie. Nadto: obowiązkiem jest Kommissarzą Qbwodowe- E 
go w imieniy /sci iako strona, opiniią da 'Každéy kategory przyczynami | 

'udowodnioną, i wyższemu roztrząśnieniu Kommissyi Woiewódzkićy podle- 
gaiącą, w rapporcie swym wyiaśnić; szczególnićy zaś co do: utraty całoro= | 
cznego lub dwóch trzech części dochodu, z posiadłości klęską dotknię- 

tro. Nadto po załatwieniu przez Kommissarza Obwodowego, lub za- 
stępuiącego mieysce iego innego Urzę:tnika, w przepisanym wyżćy sposo. | 
bie indagacyi, a'za: przyzwoitą, przez tłyommissarza Obwodowego. uznanóy, | 
umocowanym tenże zostaie, podług wła:nego o rzeczy przekonania, sto: 
sownie: do $. t. Dekretu Króla JMci Saskiego zdne 18 Maia 1g11 do za* | 
chowania iako dotyczący sę uchwał w przedmiocie allewiacyy istnących, 

' artykułem 18. postanowienia Namiestnika A Królewskiego: zdnia 20 Lutego 
r, z. wskazanego, zawieszenie w części iakiey. lub- całości do alfewiacyi po: 
danych podatków i zsypek, przez wstrzymaaie rygoru exekucyi determi | 
nować. , Oczém Poborcę Kassy O>wodowey, mem'uóy upoważmonego d|- 
poboru zsypek w naturze, lub: też upowaźmionego dy poboru: pieniędzy, - 
za zsypki dawanych, oddzielnie; Kommissyą Woiewódzką zaś przy przej 
słania indagacyynego dzieła zawiadomić winien, a to pod odpowiedzial 
ńością: $$. 2, 51 5, tegoz Dekretu- Króla: JMoi Saskiegv zastrzeżoną „ap, 

_ kowe doniesienie o zawieszeniu obowiązków: ©: allewiacyą proszącego, Tók. a 
"wnie iako i: odesłanie rzeczy pod decyzyą Komunissyi Woiewódzkićy przed 


upływieniem dni m4 załatwianem bydź powinno, ŻAR 4 
1%. Ninieysze urządzenie na‘ przepisac wyraźnego prawa i woli Rzę 
dù oparte, w Dzienniku Woiewódzkim umieszczoje, aby każdego doszło a 
wiadomości, przez Urzędników Gminnych w przynależaym spósobie Oby k= 
telom obiaśnionóm, i ogłoszonóm bydź ma; co' Że się tak stało ,. przeć . 
Kommissaraamii Obwoiówemi udowodnić należy: i 


wa 


w Warszawie dnia 30 Maia 1817 rokmi 
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